56                            THEORIE BE LA CHALEUR.

Quant aux valeurs separees de h et de K, on no pent les determiner
par des experiences de ce genre: il faut observer aussi le mouvement
varie de la chaleur.

78.

Suppose ns que deux barres de meme matiere et de dimensions ine-
gales soient assujetties vers leur extremite a une meme temperature A;
soient /, le cote de la section dans la premiere barre et /2 le cote de la
section dans la seeonde; on aura, pour exprimer les temperatures de
ces deux solides, les equations

en designant, dans le premier solide, par?, la temperature de la sec-
tion placee a la distance o?M et, dans le second solide, par p2 la tempe-
rature de la section placee a la distance a?2 .

Lorsque ces deux barres seront parvenues a un etat fixe, la tempe-
rature d'une section de la premiere, placee a une certaine distance du
foyer, ne sera pas egale a la temperature d'une section de la seeonde,
placee a la meme distance du foyer; pour que les temperatures fixes
fnssent egales, il faudrait que les distances fussent differentes. Si Ton
vent comparer entre elles les distances x{ et cc29 comprises clepuis
Forigine jusqu'aux points qui parviennent clans les deux Larres a la
meme temperature, on egalera les seconds membres des equations et
Ton en conclura

Ainsi les distances dont il s'agit sont entre elles conime les racines
carrees des epaisseurs.

79.

Si. deux barres metalliques de dimensions egales, niais formees cle
substances difFerentes, sont couvertos d'un rneme enduit qui puisse
leur donner une meme conducibilite exterieure, et si elles sont as-
sujetties, dans leur extremite a une meme temperature, la chaleur setablir le calcul.
